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Haarlem, ingekomen aanvraag Spaarnoogstraat 1 

2015-06455, vervangen balustrade door glazen pui, 18 november 2015 

De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. 

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent 
dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing 
te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid 
bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken. 
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